IRENA 


- CZARNOTA - BOJARSKA 


ur. 14 grudnia 1893 roku w Krakowie, 


KUSTOSZ MUZEUM PRZEMYSŁOWEGO 
ODZNACZONA SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


po długiej chorobie,zmarła w Krakowie, 
dnia 10 kwietnia 1982 roku. 


MSZA ŚWIĘTA odprawiona zostanie w kościele 
00. Kapucynów w Krakowie przy ul. Loretańskiej 
w sobotę dnia 17 kwietnia br. o godzinie 10.00. 
POGRZEB odbędzie się tego samego dnia na cmen- 
tarzu Rakowickim o godzinie 14.00, o czym zawia- 


damia pogrążona w głębokim żalu: 
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